To: 

Cc: 

From: 

Sent: 

Subject: 


Younes.  LinarYounes.Lina@eDa.oovl 

Personal  Email/Ex.  6 

Younes.’Liria’  ’ 

Fri  8/14/2015  8:34:35  PM 
f/t  GKM  SPANISH 


6Habla  espanol?  Ahora  tenemos  informacion  en  espanol  acerca  del  derrame  de  la  Mina  Gold 
King,  incluyendo  los  esfuerzos  de  respuesta  a emergencias  e informacion  de  trasfondo. 

http://ow.lv/OViTR 


http://espanol.epa.gov/espanol/respuesta-de-emerqencia-al-derrame-de-la-mina-gold- 
king-en-agosto-201 5 


Ahora  tenemos  informacion  en  espanol  acerca  del  derrame  de  la  Mina  Gold  King,  nuestros 
esfuerzos  de  respuesta  y mas.  http://ow.lv/OViIR 

http://espanol.epa.gov/espanol/respuesta-de-emerqencia-al-derrame-de-la-mina-qold- 
king-en-agosto-201 5 


Lina  Younes 

Multilingual  Communications  Liaison 

Office  of  Web  Communications 

U.S.  Environmental  Protection  Agency 

1200  Pennsylvania  Ave.,  NW,  RM  2513-K 

William  Jefferson  Clinton  North  -Mail  Code:  1703A 

Washington,  DC  20460 

202-564-9924 

younes.lina@epa.gov 

Visit  EPA's  Spanish  website:  www.epa.gov/espanol 
Facebook.com/ epaespanol 
Twitter.com/epaespanol 
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